Ludwik Korczynski 


Sy birak. 


przezywszy lat 79, opatrzony SS. Sakramentami, zasnal w Panu 
dnia 20-go stycznia 1897 roku. 


Wyprowadzenie zwlok nastapi w piatek d. 22 stycznia o godz. 3 popoludniu 
z domu przedpogrzebowego. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odbedzie sig w sobote d. 23 stycznia O godz. 9 rano w kosciele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiego. Druk W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. 


